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En reponse a voire e-mail du 31 Julllet 2006. nous vous proposons out b contre-anatvse 
coneernont reehantlllon n' 995474 (rapport iamtfx n' 178/07-1) dt Heu le : 

- JcudlO3,vcndredlO4ctsaiMdiO9aa0t2OO6 

- Mercr«dl23.J«udl24etvendredi25ooOl2006 

- Mereredl 06, Jeudl 07 it vendnedl 8 (eptembre 2006 

Scion is reglement de TAMA, une personne independante du laboratoirc (le temoin) dolt 
asslstcr a fouveiture du scele de leehontillon B. Afin de prendre les d Up o s ltWiB neces- 
saircs le cos echcont, Je vous rcmerete de nous Informer si votre federation prevoif la 
venue dun representont (expert, mededn, representanf du sportif _) ; 

(.'operation de eontre-analyse debutera a 9h00 au Uboratoire Nationol de Depistage du 
Dotage a la date retenue. 

Nous vous prions de bien vouleir nous odresscr avant lo contre-onolvse un cheque dt 
243 € oorrespondant oux charges de la contre-onolvse (reference! de Mehontlllon t 
inscrlre derrlere le cheque). Unc f octure ura abrs emise apres kt i 

CordWIes saturations. 
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